Ss. P. 


Dr JAN 


CZYŻEWSKI 


przeżywszy lat 56, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 5 lutego 1969 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 11 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamiaja pograzeni w głębokim smutku 
i żalu: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie $ D. Z. 1109/69 A-61 (1503) — 3% 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 577% ~ 


